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grele suntă și timpurile în care trăimă. Dér 
dâcă recunâscemi acâsta, trebue să recun6scemi 
și aceea, că niciodată n'a fostă de lipsă mai multi 
ca acum ca junimea, n6stră să-și contopâscă tâtă 
gândirea și sâmţirea ei cu gândirea și sâmţirea 
poporului și să se entusiasmeze de ideile de li- 
pertate și dreptate, pentru a căroră isbândă tre- 
pue së luptămă în unire cu toții, bătrâni și 
tineri. 

Departe de noi de a face sé se crédă că 
junimea nâstră de adi ar fi nepăsătâre față cu 
s6rtea poporulni. Decă amù crede așa ceva amii 
trebui să disperămi în viitorulă nostru, 

N'ajunge însă ca junimea nóstră să jóce nu- 
mai rolulă unui spectatoriă, care aștâptă cu multă 
interesare terminarea dramei, ci trebue să sâmţă, 
că şi ea este actoră de frunte în acestă dramă 
şi că înainte de tóte chiămarea ei este a îmbăr- 
băta poporulă, a susține legăturile frăţesci între 
elă și a-lă însufieţi la lupta legală de apărare. 


Braşovi, 2 Maiu 1887. 


Aveamă odinióră o junime plină de însu- 
flețire, nobilă, mărinimâsă, stăruitâre şi curagi6să, 
modestă în aspiraţiunile ei . personale, der nefn- 
duplecată și energică în lupta pentru realisarea 
aspirațiuniloră drepte și sânte ale poporului. 

Aveamiă odini6ră o junime, care își con- 
topea cugetarea gi sentimentele ej cu cugetarea 
şi sentimentele poporului, care se identifica cu 
poporul şi era gata să aducă orice jertfă pen- 
tru elù, 

Era unt timpă alu ideilori şi ală sufleteloră 
mari. Unde se adunau doi séu trei, spiritulă 
concordiei era între dânşii; îşi strîngeau mâna, 
se uitau unulu în ochii altuia şi se înțelegeau; 
sêmțiau că o s6rte îi l6gă pe toţi, că împreună 
trebue s8 trăiască și să moră. 

Aşa era junimea română în epoca redeștep- 
tării n6stre naţionale dinainte de 1848. 

Der astăqi ? 

Unde este însuflețirea, unde curagiulu, unde 
este armonia frățâscă, unde nobila stăruinţă şi 
îngrijire a junimei n6stre pentru sórtea popo- 


rului ? 8 
Mo Timpurile sau schimbatà aiat şi sfaturi spre binele lui. 
ab: — a ae aia E 
ondu-ni REA te lac talpă Ra Décă tinerimea română ar lucra astfelă înl| 
ndu-ni- ătră un séu altulŭ — ast: ae și : ` : 
Sie ja ` ăd armoniă și cu însuflețire, atunci nu s'ar mai 


nu mai e ceea ce a fostă. Tinerii noștri după 
ce absolveză studiile trebne să-și caute esistenţa 
şi să şi-o asigure, ei suntă prea îngrijați de 
s6rtea lori propriă și de aceea nu se mai potă 
gândi cu aceeași ardóre la sârtea şi n&casurile 
poporului. 

Celorii ce ne ari vorbi astfelă, le vomi 
dice: Ore tinerii învăpăiaţi de amorulu naţiunei 
dinainte de 1848, nau fosti și dânșii îngrijaţi 
de esistenţa loră individuală? Aveau ei óre p'a- 
tunci mai multe mijlâce de a şi-o asigura ca cei 
de astăqi? Erau ei toți copii de boieri şi de 
bani gata? Și decă nu, cum de cu tâte neajun- 
surile lori şi cu tótă greutatea timpiloră de a- 
tuncă, când lipseau chiar și mijlâcele de comu- 
nicațiune, ei erau mai strînsă uniţi între sine și 
mai îngrijați pentru s6rtea poporului? 

Și bine că poporulă nostru nu mai geme 
ai în lanţurile iobăgiei, dér este óre pentru 
aceea s6rtea lui mai bună ca înainte de 1848? 
Ajuns'a elù într'o stare de înaintare şi de înflo- 
rire, care së dispenseze pe junime de a-și bate 
așa de multă capulă cu sârtea lui, ca odiniâră?| Voci din pressă asupra conferenţei n6stre. 


Nu credemui, că va fi în stire careva să ; i 
ne dovedâscă acesta. Din contră vedemiă din Organulu oficiosă „Nemzet“ din Pesta, 
dela 10 Maiu, ocupându-se de conferinţa nâstră 


tâte enuneiaţiunile publice ce iesti din sîm lù po-|.. “a... . : ; ; 
porului nostru, că între noi este generală con- din Sibiiu, scrie următorului articulă de fondu : 
Hotărirea ce au aduso Românii la Sibiiu decre- 


vicţiuneu, cumcă niciodată interesele de viaţă și ul i À SATE 

bunăstarea materială şi morală a poporului ro- téză passivitate pentru alegătorii români din Transilvania, 

mână nu au fostii mai amenințate ca tocmai în ér pentru cei din părţile de dincâce de Muntele-Craiului 
lasă së decidă comitetulă esecutivă asupra  participărei 


timpulă de faţă. a i i 
Trăgândiă dér cu tótă seriositatea o para-|S6U abstinenței dela alegere. 

lelă între epoca de odiniâră şi cea de acum, tre- De hotărîrea acesta din urmă însă este legată con- 
Due neapărată să ajungemi la resultatulă, că |dițiunea, ca să fiă uni candidată cor&spundătoră intere- 
| diferenţa, încâti privesce situațiunea poporului selorăi românesci. Şi acesta hotărire o predă vorbirea 
nostru, este numai în mijlóce, Inainte de 1848 |de introducere a președintelui Bariţă cu o motivare, care 
| nu ne bucuramă de cultura, de care he bucu-|tocmai așa de puţină cor&spunde adevărului, pe câtă de 
rămt astădi şi de mijl6cele intelectuale și mo- periculâse suntă învăţăturile, pe cari le enunţă. Pentru 
rale, de care dispunemă astăqi, dér pentru aceea că motivarea, că Românii pentru aceea trebue să se 
luptămiă aqi în condițiuni încă şi mai grele, și absțină dela alegeri, în părţile ardelene, pentru că se 
mai pericul6se. Décă armele nâstre de apărare|intâmplă corupţiuni, nu numai că e o esagerave cum- 
Sau îmbunătăţită și s'au înmulțită, nu trebuelplită de mare, ci combate totodată consecența motivată 
să uitămi, că în aceeași măsură s'au perfecțio - pe aceste corupțiuni din două puncte de vedere: de o 
nată și armele adversariloră noştri şi, ca së ne|parte pentru că, décă se întâmplă corupțiune, nu trebue 
folosimă de ună esemplu, este constatat de că-[oprtă alegătorulă dela alegere, ci dela corupţiuni, pen- 
tră strategii timpului de față, că adi, când mas-|tru că la casă contrară acâstă împrejurare face ca omulă 
sele de oştire se lupta din depărtare cu armele|să fiă suspiţionată ca imorală; de altă parte, decă pen- 
lori de sistemulă nou, se recere dela fiscare os-|tru părţile ardelene corupţiunea formeză causă, ca ale- 
 tagă mai multă inteligență, mai multă energiă |gătorii români să nu se folosâscă de drepturile loră, a- 
şi mai multă curagiu bărbătescii ca pe acele|tunci acésta formeză causă și pentru părţile din Ungaria, 
vremuri, când lupta së făcea peptiă la peptii. [d6că faţă cu ună condidată corăspundătoră intereseloră 
Este fără îndoitlă grea năvala ce o fdau|unguresci se temă de corupţiune, se potă teme și faţă 
duşmanii esistenței n6stre naţionale asupră-ne și|c'uni candidată carăspunqătoră intereseloră românesci, 


put€ întâmpla ca poporulă nostru țărani, când 


şi elă ună pasii decidătoră pentru sârtea lui 
viitâre, să rămână, cum, durere, prea de multe 
ori se îvtâmplă, numai pe mâna unoră 6meni 
egoişti, interesaţi şi venali. 

Reamintindă junimei nâstre nobila chiămare 
ce-o are ea în aceste critice timpuri faţă cu po- 
porulu, voimă să aducemii astădi în prestra ani- 
versărei adunărei naţionale din Blașiu din 3 (15) 
Maiu 1848, uni omagiu de recunoscinţă acelei 
nobile pleiade de tineri români din tâte părțile 
țěrei, cari au condusă poporulii la acestă memo- 
rabilă adunare. 

Fără zelulă gi însufleţirea acestori tineri în 
veci neuitați n'ar fi fostă cu putință së se săvâr- 
şescă unulă din cele mai mari acte în viaţa po- 
porului nostru, adunarea de pe Câmpulă Liber- 
tâţii, care, a proclamată drepturile omului și li- 
bertatea naţională a poporului română! 


se tracteză să ia şi elă câte o hotărire, să facă! 


a... 


Intru aceea însă obsârvămi, că lá aresta taţiona- 
mentă ală Româniloră ultraiști și la espectorările 10ră 
contra administraţiunei contribue în măsură ‘tù Nèt. 
semnată denunțările oposiţiunei ungutesci, ' Mái &u sâtia 
ale oposiţiunei moderate, pentru că Romii së făt sesca 
de acestea pentru întărirea ăserțiuniluri:- lor $f se fo- 
losescă de ele ca de unii isvoră, câhd ătiiiţă restitâniţa 
passivă dușmană statului maghiară şi '"I-ară “plăcea, 
să presente situaţiunea statulai ungari că 'ătata de 
rea, încâtă se apară, că fiii națiuaei tor și sentimentul 
de moralitate al acestora se îinspăimântă de a lua parte 
la vieţa politică a statului. D sea 

Că acesta este o esagerare cutezătâră d adăvatesce 
şi împrejurarea, că în viţa şi la. alegerile din” cotnitătg 
pe lângă tâtă ,corupţiunea“! sicestorti ‘stár, últräigtit i-au 
parte, pentru că în cutare comitatii“potă prin '4cesta să 


Nu dicemă că junimea nóstră nu le sêmte téte | rivaliseze cu mai multă succasă. Însă pentru adâea tre- 
aceste, dér suntemu cu părere de râu constrinşi |bue să insemnămă acestă raţionamentii ca o adrioniare 


. ... Fă x A gop ai 
a mărturisi, că nu o vedemu printre poporiă și pentru acei oposiţionali, cari de multe ori nu cugetă, ce 


3 Ta e a 
în fruntea lui, când este vorba de a-i da îndemna |felù de arme pună în mâna dașmanilorii noştri prin es- 
| centricităţile lori. ii, 


Insă Românii atingă în hotărîrea dim Sibiu şi aa6- 
văratele motive. Se provócă adecă la hotăritile “oră "dă 
mai 'nainte şi pe basa acelora, că vrâu să ăpere' libăr- 
tatea și independența naţiunei românâscl:“aii dă ghrai să 
aştârnă ună memorandă mai nou la Rege, (dă fă 'dë 
modà și pe ce cale o vr6u acesta; că vidu să tniâneze 
domnitorului memorandulă cu încunjărarea “ găvebiulbi 
responsabilă, acâsta nu o scimă, der pd suverariulii: doit: 
tuţională prin aceea nu-lă voră "duce în rătăcite, bi 
numai pentru-că în privința formală procedă în todt 
anticonstituțională, ci şi pentru că ceră lucruri” dttiduti: 
stituționale. Lori le trebue Arââlă sejărato, ‘eT 'ebră! 
nouă lege electorală,- noeă; împărţire ''teritâtială, ` nou& 
limbă oficială şi administraţiune” naţională, '4i eti 'Ajătbă 
rulă acestora ară voi să pregătea“ drurbult'' Daco” 
României. i : iuo ooa Pot priza 
Cu tendinţele acestea chiar-și în România nu mai 
consâmtă acum decâtă elementele, cary, în ună modů 
nu tocmai leală luptă şi în contra guvetnului şi contra 
Regelui română, şi astfelă de sigură Dazo+Românijinoştri 
totă atâ:ă de nemulţămiţi ară fi în. România, ta'si- hei 
noi, Dâcă o_partidă ungurâscă séu 0 tbejislativă: ar: potni; 
după aceste elemente, ele marù mai recunâsce Ungaria 
de patriă a loră, şi dâcă Românii din lăunteulă: acestei 
țări ară merge după ei, s'ar pomeni deodată -că sànti 
puşi pe tărâmula legalităţii, pe cara şi donducătbrili delw: 
Sibiiu numai cu greu, cu măestrite raționamente, ilă. poetă, 
ascunde pâte ei, unulă inaintea altuia, dér înaintea al- 
tora de sigură că nu. i 

Românii patrioți însă din qi în di judecă mai ne- 
preocupaţi situaţiunea şi în kotăririle,, lană,.,chipă „Și în 
afaceri politice, se lasă a fi mai puţini inflaințați de a- 
ceia, cari aducă hotăririle la Sibiiu. Cu atâtă mai pu- 
țină pretindă. şi cu atâtă mai puţină spereză. ceva re- 
sultată dela scopurile ce le urmăresc aceia prin. compas: 
nerea de memorande. l pinopok 

Nu ne pronunțămă asupra. cestiunei, dăcă Romawiio 
se folosescă ori nu de dreptulă lorii de alegere. ` Acăiţar:» 
e tréba lori.  Cerce orl-care Română, ce au dobânăita!: 
ei prin passivitatea de pănă acum şi din''acâstasă tragă" 
invăţăturile de lipsă. Insă ca să demonstreze” prii» tâe-"! 
morande contra guvernului şi constituţiunei: uhgureseli-:! 
acâsta ar fi o cutezanţă órbă, dâcă nu ar fi. deveniti 
deja de multă ună lucru de rlsă. Altmintrelea Biel într'o 
cestiune, nici iatr'alta Românii nu potă së conteze “la: ' 
sprijinulă partidei guvernamentale. Ba încă etedemă gk“: 
presupunemă, că nici una din partidele oposiţioiiate wi! 
gurescl nu va da mână cu ei. Adevărată este, cei dreptā, `” 
că în Timişora totă aceleași elemente, cari au'aiusă IW 
Sibiiu hotăririle de mai susă, au pusă în prospeetă Wren"! 
tuala sprijinire a partidei lui Apponyi: în Ungaria: da" 
m6dă-di; însă totuşi credemă încă, că mai virtosă 'dazai+i 
cele petrecute la Sibiiu, eredincioşii lui Appohyi níet aici 
nu voră primi acestă dară ală Dataidei. Noi celt puii! 
țină înainte nu vremă să-i suspiționămă nici pe ei, 


, HR 
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Cronica politică, 


` Contele “Andrassy a avută o conferință mai lungă cu 
d. iasa, preşedintele consiliului ungară. Elă a decla- 
rată mai multoriă diarişti, că în urma călătoriei sale la 
„Vida a renuntati la intenţiunea ce avea de a interveni 
“personali în polemica relativă la ocuparea Bosniei și Her- 
țegovinei. „Gazeta de Moscva« vorbindă de ocupaţiunea 
Bosniei şi Herțegovinei acusă cu violenţă pe prineipel: 
de Bismarck de duplicitate şi de ingrotitudine cătră 
Rusia. Fóia rusă publică o seriă de documente diplo- 
` màtice relativă la acâstă cestiune. 

„ „fester Lloyd“ anunță, că pănă în acesti mo 
“mentă” guvernulu n'a primită din partea republicei fran- 
cese: învitaţiunea de a participa la exposițiunea din 1889. 
In ork:ce 'casă, adauge foia ungurâscă, monarchia nu va 
„da urmare unei asemenea învitări. Nu cumva de temă, 
că se strică pretinia cu Germania, care de altmintrelea 
destula de şubredă e? i 

Viarula rusă „Swiete celebreză pe Regina Natalia 

a ‘Serbiei ca pe protectârea intereselorii naţionale ale 
bisericei ortodoxe şi dice că ea a deschisi calea rela- 
„țiuniloră amicale între Rusia şi Serbia. Cu ocasiunea 
"călătoriei + ce voră face in Sudulă Rusiei, Țarulă şi Ța- 
ting se voră,, abate pe la Caucasia, ca să visiteze pe 
"Regina Serbiei. . . 
| In 29 . Aprilie s'a celebrată la Moscva jubileulă 
„poetului populară Slawjanski. Printre telegramele de fe. 
lieitare, aceea a generalului Boulanger a produsă ună 
„mare, 'entusiasmii. D. „Pasteur a trimisă de asemenea o 
telegramă astfel concepută: «Trăi6scă Rusia şi Franţa 
unite. J 

- Superiorulă (Katholikos) din Etşmiadzin a adresată 
în dilele trecute, precum sciu cetiturii noştri, ună cer- 
cularii cătră episcopii şi preoții armeni, ca să împedece 
introducerea limbei ruse în învăţământulă religios în șc6- 
'lele « armene, Totodată adresase guvernatorulă rusă din 
‘Caucas o scrisóre, în care dicea că disposiția guver- 
dului rusă e regretabilă, sguduinda gravă religiunea Ar- 
meniloră. Superiorulă a declarati că nu permite să se 
esecute acea disposițiă. Mai pretinse superiorulă ca numai 
cu consimţământul său së se numâscă preoţii, cari au 
sě predea religia, şi să se întroducă cărţile de religiă în 
şc6lă. Gercularulă a avutii efectu; celă puţină se con- 
stată, precum se telegrafiară din Constantinopolă, câ de 
atunci fancţionarii ruși se servescii în cominicaţiunea cu 
poporaţiunea armenă de forme nespusă de blande. 

„__Foia engleză  „Timese imprăştiase în lume scirea, 
că guvernele din Bucuresci și Belgradu ar fi pregătită o 
notă colectivă cătra Rusia în contra ambasadoriloră ruşi 
Hitrovo, din Bucuresc şi Persiani din Belgradă, din 
causa relaţiuniloră ce le-ară avea aceştia cu oposiţiunea 
antidinastică din ambele regate, şi că acea notă, scrisă 
in, termeni aspri, numai prin mijlocirea binevoitâre a 
Austro-Ungariei ar fi fostă împedecată de a se trimite 
guvernului din Petersburgă. Acâstă scire a f6iei engleze 
e deşminţită acum din Belgradă câtă şi din Bucuresci, 
cercurile diplomatice o desemnâză ca o curată născocire, 
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n- Amü'fostă făcuţi atenți, că n'am publicată o dare 

de. sâmă. despre întrunirea dela 1 Maiu n. a alegătorilori 

români din. cele. patru cercuri electorale ale Braşovului 


GAZETA TRANSILVANIEI. 


şi comitatului Brașovă, dér mai cu sémă că n'amă pu- 
blicatù lista noului comitetii electorală.  Dedrece acestă 
comitetii este în ajuni d'a se întruni şi a se constitui 
spre a-şi începe lucrarea, dămă aci lista membriloriă lui: 
Cerculii I. Simeoni Damian, George B. Popp, Ozta- 
vianù Sorescu, Dr. George Baiulescu, loină C. Pontu, 
Dr. Aurel Mureșianu, George Perșenaru gi lón Maxi- 
milian jun.  Cerculă II. Diamandi Manole, Ludovic 
Roman, lón Lengëru, Andrei Bêrsean, Vasile Voina, 
Stefan Bobancu, lón Stinghe jun., Sterie Stinghe Todor 
Zérnoveanu; şi G. Navrea. Cercului III. Radu Popea, 
Alexe Verzea, George Ludu, Eremia Verzea, George Ur- 
dea, Anastasie Bârseanu, Matei Grama şi Voicu Roșcu- 
leți, Cercului IV, Iosif Comanescu, George Proca, Io- 
sif Micu, Ión Leucescu, Alexandru Moierușan şi Ión 
Marin. 
i 

Arhiducele Albrecht a sosită în Deva. In scopulù 
pregătiriloră pentru manevrele ce se vorù face în acele 
părți, s'a făcută la 12 Maiu n. o recunóscere a văii Mu- 
reşului spre Dobra pănă la pasul Brănicica, unde pro- 
babilă va fi prima lovire cu corpulă din Timişóra, apoi 
spre Viţălă, ocolindă Deva într'ună arcă. Se voră mai 
face recunosceri spre Huniădora, în valea Cernei și Stre- 
iei, spre Simeria gi Orăştiă. 

—Xx— 

Cetimă în giarulă guvernamentală „Telegratula“ 
din Bucuresci: „Diarele oposiţiunei făceau mare sgomotii 
cu născocirea privitore la încheierea unei convenţiuni 
cu Austro-Ungaria. Se scria de aceste diare totă felului 
de svonuri cu privire la acestă cestiune. Pentru a is 
prăvi odată pentru totd6una cu aceste calomnii, sun- 
temă în putinţă de a anunţa, că nici o convențiă provi- 
soriă nu se va încheia cu Austro-Ungaria păuă la tomnă. 

—x— 

Biuvoulii orăçşenescù din Braşovů şi din Cluşiu pen- 
tru vândarea bileteloră pe calea ferată intenționésă a 
arangia, cu ocasiunea Rusaliiloră, ună tren de plăcere 
la Braşovă în legătură cu tóte stațiunile căii ferate ar- 
delene. A doua di de Rusalii circulă ună trenii de plă- 
cere separată dela Braşovă la Sinaia şi retouriă. Pro- 
gramulă complectă îlă vomă comunica cetitoriloră nostri. 

e 

In Făgărași va apără în curândă ună diară sěp- 
tămânalu sub titlulă „Oltvâigyi héti lap“ din care poli- 
tică e esclusă. Se voră publica lucrări in limba ma- 
ghiară, germană, română, după cum se voriă trimite. 
Intreprindătoruli e tipografulă Thierfeld. Se mai vor- 
besce şi despre o altă intreprindere pe acţii de câte 100 
fl. seu părţi de acţii de câte 10 fi. 

PIE EE 

Grindină multă a cădută pe la Orşova şi pe la 
Cohalmii, făcenadă mar! stricăciuni în s&mânături şi vii. 
In Paloşșă, pe lângă acâsta, a fostă şi uni incendiu pri- 
cinuită de trăsnetă. 

—x— 

Preoţii şi învățătorii gr. cat. din tractuli proto- 
popescii ali Secului îşi vorù tiné adunarea tractuală la 
22 Maiu st. n. la 8 6re în scâla confesională din paro- 
chia Julatelecu. Programa va fi: a) Publicarea obser 
văriloră făcute de Prea V. Consistoriu la protocululă a- 
dunărei unului trecută ; discutarea asupra aflărei unui is- 
voră de venite mai corespundătâre, pentru intreţinerea 
speseloriă bisericesci şi scolare, b) Dare de sémă asupra 
stărei bibliotecei tractuale, şi încasarea restanţeloră de 
taxe în suma de 1 fl., conformă conclusiunei prot. adun. 
din Bonţă punctulu II. şi alte propuneri. Dela 1 6ră 


1887. 


după amâqi se va tiné conferința învățătoriloriă tractuall, 

Este de dorită ca acâsta adunare să fiă câtă mai multă 

cercetată de toți b'nevoitorii progresului naţională. 
g 

Statutele reuniunei române gr. or. de cântări din 
Varadia au fostă aprobate de ministeră. 

—x— 

Din Sântejude. în apropierəa Gherlei, ni se serie: 
Timpulă pe la noi e fórte părtinitoră. Omenii și-au 
arată și s&m&nată din destulă, a urmată plóiă destulă 
şi căldară. Acesti anù încă de cu începutulă primăverei 
ne promite o recoltă îndestulitre. Ar fi bine ca popo- 
rulă să-și asigureze sămbnăturile în contra 4rindinei 
(Qheţei) ca să nu sufere pagube, cum au pățitù Sânte- 
judenii şi satele din jură în anulă trecuti! 

—X— 

In Buda Eörs s'au revoltată ţăranii contra fabri- 
cantului Pollak, pentru că a adusă lucrători streini, și 
anume jidovi, pe când poporaţiunea e antesemită. De 
treideci de ani nu mai locuesce în comună nici ună ji- 
dovă. Inainte cu câţiva ani se aşedă uni jidovă ne- 
gustori în Buda E6rs, der nefiindă sigură de vicţă tre- 
bui së părăsescă comuna. Caracteristică pentru antise- 
mitismulu „Şvabilorăc din Buda E6rs este faptulă, că 
scrisori! adresate lui Pollak se înapoiau de obiceiu trimi- 
țătorilorii cu observarea: „La noi nu locuesce nici unui 
jidovă Pollak«. Familia lui Pollak a părăsită comuna. 
Pentru menţinerea ordinei s'a trimis ună despărț&mântu 
de gendarmi, 

PIE SI 

F6ia ungurâscă „Politikai Szemle“ din Alba-Iulia 

a încetată cu diua de 7 Maiu n. s& mai apară, 
— X- 

Ministrul de interne a detrasă debitulă postalū 
pentru țările corónei ungare fóiei volante „lozan esz“. 
(Mintea sănăt6să), care apare în America, sub cuvântă 
că lovesce în „idea de statii maghiarù,“ 

=> 

Sub titlulă „germanisare în Debrețini“, fóia „De- 
brecz:n* aduce următórea notiță: „De necredutú, dér 
adevărată! Cine nu crede, să'şI arunce ochii pe ultima 
însemnare a preţuriloră institutului de înmormântare 
Fodor şi Gebauer şi acolo pâte ceti în gentilu limbă 
germană, ce felă de cosciuguri se capătă în Dobriţină“ 
Când vedemii acesta, trebue să credemă, că Dobriţinulă 
nu e departe de Csa-zlau“. — Bieţii „patrioţie, ce qile 
amare au ajunsă st trăiască / 

=j 

Din Orşova i se scrie ,„Luminătorului“ : Duminecă, 
în 8 Maiu st, n. a. c. pe la Grele 5 séra a picatù grin- 
dină în mărimea alunei cu aşa vehemenţă, încâtu viile, 
pomii şi legumele suntă nimicite cu desăvârşire. Pe câtă 
erau inaintea sosirei acestui elementi Gmenii de veseli, 
pe atâtă suntă acum de trişti. Ferestrile ce erau în faţa 
grindinei au fostă spurte, toti asemenea şi coperişele ca- 
seloră. Acestă grindină a nimicită şi s&mânăturile, ce 
se aflau pe hotarele invecinate, causândă prin acâsta 
daune enorme, dedrece suntă pré puţine locuri arătóre 
prin părţile aceste şi astfelă şi aceste puţine semnături 
le-a nimicită. — Este neapăratii de lipsă ca fruntașii po- 
porului să îndemne cu energiă pe ţărani să se asigureze 
in contra grindinei. 

—x— 

In Cluşiu se preumbla la 10 Maiu n. jună bivolă 
pe piéța principală, mirosi merele unei precupeţe şi i le 
răsturnă, privi cu o linişte maiestatică în ferestri şi o 
luă apoi la trapă petrotoară mai departe. Femeile stri- 


FOILETONU. 


-Urm galbină şi Pip&ruşă vitézulù. 
(Poveste.) 


Dice. că.a fostii odată unii împěrată mare şi pu- 
ternică , numită împăratulă verde. Elă avea împărăţia 
sa lungă şi lată, încâtu îi trebuia câți-va ani ca s'o pótă 
ocoli: chiar lAngă palată, adecă nu chiar departe de 
cușțile. lui, avea o grădină fermecată, dér fermecată, nu 
glumă, atâtă de fermecată, de ea făcea minuni cu 6menii 
cari treceau pe lângă ea, că: de cumva celă ce trecea 
pe lângă ea era tânără, se facea bătrână, de era bë- 
trână, se făcea tânără, de era fată séu nevastă devenia 
impovărată. 

Şi imp&ratulă verde avea o drăguță de fată, colea 
ca fetele de iîmpărată, mândră câtă gândeai că la s6re te 
poţi uita o leacă, der la ea ba! Și impăratulă ca tată, 
îngânduratii.. ca toţi taţii, se temea ca nu cumva fiica lui 
së mârgă pe la grădina cea fermecată, de aceea o ţinea 
închisă într'o chiliă din curţile lui, şi de acolo nu o lăsa 
nică;când afară, numai dâră când mergea şi elù cu ea, 
dér atunci o lua înir'altă parte, nu pre lângă grădina 
fermecată. 

„Entro sărbătâre mare s'a dusă împěratulů la bise- 
pică şi a uitată chilia fetei deschisă. Fata věděndu-se 


singură, şi-a bătută capulă, că 6re de ce nu o lasă 
tată-său în cuprinsul grădinei aceleia; deci se ia ftu- 
muşelă şi merge de ici pănă colea, pănă ajunge la gră- 
dină. Se uită în drépta, se uită în stânga, dër nu vede 
ceva deosebită, şi se întorce 6ră în chiliă, së nu scie 
tată-său că dóră ea a fostă pe afară. Der după ce a- 
junse în chiliă simţi că ea este împovărată. N&cazulă şi 
supărarea ei era mare. 


Acum  văqându-se ea în aşa stare, se gândi, 
că de aștâptă pănă ce vine tată-său cum o va vedé 
că este împovărată cum o omâră; mai bine sě nu-lu 
aştepte acasă. Și se puse fata şi-și adună totă ce 
biată putu cu degraba, o lécă de merinde, nesce hăi- 
nuţe şi vre-o doi bani ce avea de'ndămână, le indesă 
tóte intro păreche de desagi, îşi ia desagii pe umeri şi 
se cam mai duce. Şi s'a toti dusă pănă a ajunsă într'o 
pădure, unde sa pusă sub uni stejari mare, a făcută 
focă şi s'a culcată să se odihnescă, că era obosită 
de cale. 

Colea, când se făcea qiuă, a născută ună dragă 
de copilaşi, cât sě mai ai doi ochi să te uiţi la elù. 
Ea se bucură forte 'de copilaşă, făcu o colibă de vrés- 
curi sub acelă ştejară şi stătù acolo cu copilașulă dră- 
gostindu-lă, ca mamele. Când colo cătră ani€di nime- 
rescă p'acolo doi 6meni, unulă bătrănă-bătrână şi altul 
mai tânără. După ce dau ei binețe, ca Gmenii cei de 


omeniă, întrebă pe fată, că botezată e copilaşulu? Er ea 
le răspunde că nu-i botezată, că nu a avută pe nime să 
î-lă boteze, ér ea nu scie. Deci se puni cei doi Gmenl 
şi botză copilulu; ce-lă mai bătrână i-a fosta nănaşă, 
ér ceiă mai tinără a făcută slujba de preoti. Și i-au 
pusă nume „Urmă galbină“, 


Nânaşulă a cinstită pe finulă său cu o puşcă şi 
cu ună paloși, apoi şi-au luată rămasă bună și s'au fá- 
cutu nevăquţi. Numai după aceea i-a plesnită mamei 
lui „Urmă galbină“ în minte, că acei doi moșnegi n'au 
putut fi decâtă Dumnegeu cu Sântulă Petru, cari chiar 
atunci âmblau prin lume, printre 6menii cești păcătoşi, 
dér Urmă galbină aşa tare a prinsă a cresce după bo- 
teză, încâtă séra îşi luă armele şi merse la vânată, și 
peste o clipilă veni cu o căpridră la bordeiu. Mumă-sa 
se bucură fórte văqândi căpridra, că li se gătase mân- 
carea, dér mai tare se bucură văgându ce fecioră voi- 
nică are. 


In tote qilele mergea Urmă galbină la vânată, și 
totdéuna aducea câte ceva la mumă sa, mai uni mis- 
treță, mai ună cerbi, mai o căpricră, ori baremi uni 
iepure, der golă nu venia niciodată. 


Odată vine Urmă galbină supărată dela vânată, ér 


mumă-sa îlă întrebă: — De ce ești supărată, dragul 
mamii, d6ră ţi s'a întâmplată ceva? — Nu mi s'a in- 


| cu ei, le spune cine-i elă, ei ii spună cine suntă ei, ş 
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gau şi fugeau dinaintea încornoratului colosi, avândă 
în fruntea loră doi poliţişti, cari şi ei fugeau viteji și 
curăgioși. 

—x— 

In ţinutulă Oreștiei s'au ivitii roiuri mari de musce 
columbace, așa că ómenii au trebuită să se 'ntârcâ dela 
câmpiă cu vitele şi să şi-le închiqă în grajduri, 

—x— 

După studiele făcute, cei 514 institutori, cari func- 
ționau în anulă 1885 la scâlele primare în România, 
se grupâză în modulo următoră: 9 cu cursă primară. 
30 cu câte-va clase gimnasiale, 17 cu câte-va clase se 
minariale, 7 cu câte-va clase normale, 100 seminarişti 
cu 4 clase, 68 seminarişti cu 7 clase, 28 absolvenţi nor- 
maliști, 100 absolvenţi de gimnasii, 108 cu cursii liceal, 
32 bacalaureaţi, (cu test. de matur.) 13 cu studii uni- 
versitare, 1 cu titlu academică, 1 cu scâlă comercială. 
Dintre aceştia, 70 au lucrati cărţi didactice. 

——{— 

Teatru ungurescă, Luni séra se va juca „4z a- 
rany gyürü és a kicsapott cántor“*, piesă comică cu càn 
tări in 3 acte, compusă de d-lă Petru Deacù, actorulă 
comică şi regisoruli trupei. Representațiunea se va da 
chiar în beneficiulă autorului. 


Monopolulă „Kulturegylet“-ului. 


Sub acestui titlu, „Kronstădter Zeitung“ 
dela 4 Maiu st. n. publică următorul articuli 
de fondă. 


Aşadâr toti e adevărată! Tâte otertele trimise din 
Ardeală pentru furnisările echipamentului honvediloră şi 
aă gidteloră s'au cedată oficială din partea ministerului, 
»kulturegylet«-ului spre distribuire. E atâtă de monstruosii 
acâsta, incât noi n'amă voită a crede cu l6tă scirea 
ce „Sieb.-Deutsches-Tagbl.“ o-a primită dela biroulă te- 
legrafică de corespondență maghiară. Acum nu ne mai 
pulemă îndoi. 

In 17 Aprilie n. deputatulă nostru dietală, d-lù 


Adolf Zay, a putută sě qică încă in discursulă său ținută |o 


in „Schiitzenhause asupra furnisăriloră pentru armată: 
„Mai de multă exista monopoluli puterniciloră liferanţi. 
Acum există ici colea opiniunea, că monopoluiă s'a creată 
acum prin mijlocirea „kulturegylet* -ului ardelenescă. Së 
fà 6re acesta adevărată? Eu ţină de o mare minciună 
totă ceea ce s'a răspândită în privinţa acesta. Am în- 
trebată la guverniă în acestă privință. Ministrulă de hon- 
vedi şi celă de comerciu wau asigurată cu morală in- 
dignaţiă, că nu este adevăratu. Ei au arătată aceeaşi 
inimă caldă şi aceeași consciinţă pentru toți locuitorii 
țării fără deosebire, şi au declarată, că pretutindenea, 
unde industriaşii sunti capabili a'şi representa ei înşişi 
interesele, voescă să se pună în comuniecaţiă directă cu 
dânşii c. 

Indignaţia morală a ambilori miniştri pare a nu 
fi fostă prea mare, ori apoi ei peste totă numai au si 
mulată acestă indignaţiă morală. În totă casulă promi- 
siunea ce au dato au uitat'o într'ună timpă necreqută 
de scurtă, or! au rapto cu sciință. 

Pe la mijloculă lui Martie au presentată culerarii şi 
esmarii de aici la biroulă de mijlocire de aici oferte 
pentru furnisarea de diferite mărfuri de piele și de 2000 
papuci, pe care biroulă de mijlocire l’a înaintată imediată 
ministerului de honvedqi. Nu a sosită insă “nici o re- 
solnţiune, 

După o recercare de două ori, sosi în sfirşită o re- 


GAZETA TRANSILVANIEI. 


a. ce. Nr. 12.916, prin care "i se face cunoscutii biroului 
de mijlocire, că „„kulturegylet“-ulă ardelenescă a primită 
asupră'şi distribuirea furnisăriloră pentru armată şi că 
de aceea tote ofertele şi acele ale Braşoveniloră s'au 
trimisă »kulturegylet&-ului pentru împărţirea lucrăriloră. 

Aşa der „kulturegylei“-ulă maghiarii ardelenesci 
sě distribue în Ardeali turnisările pentru armată şi să 
împărţâscă oferenţiloră lucrările. Ce are de a face cu 
furnisări pentru armată unii aşa dicândă „kulturegyleti:? 
Problema unei reuniuni de cultură ar trebui să fiă pro- 
movarea culturei spirituale, ér nu furnisarea de papuci 
şi cisme. Adevărata problemă a „kulturegylet“-ului din 
Cluşiu, cu tótă mascarea, este în prima liniă, cum se 
scie, msghiarisarza, 

Că guvernulă lasă unei astfelă de reuniuni mijlo- 
cirea de furnisări pentru armată, e o lovitură în faţă dată 
tuturoră cetățeniloră nemaghiari, este o simplă măsură 
de maghiarisare, ér faţă cu alegerile ce stau înaintea 
ușei e ună mijlocă de corteşire nedemniă pentru guvernă. 

Pentru-ce există atunci camerele comerciale şi in- 
dustriale susţinute din contribuţiunile tuturoră cetăţeniloră? 
Pentru-ce există în Brașovă birouli pentru mijlocirea 
mărfuriloră ?  Pentru-ce numărâsele reuniuni industriale ? 
Cum vine guvernulă la aceea, ca së încungiure t6te aceste 
instituţiuni, a cărorii problemă consistă tocmai în îngri- 
jirea industriei, şi së lase industria la arbitriuli unei reu- 
niun! de maghiarisare ? 

Nu ne îndoimă, că „kultur-egylet“-ulă din Cluşiu 
va distribui furnisări și industriaşiloră saşi. Ar fi o tră- 
dare de sine, dâcă nu o-ar face. Dér nici nu potă să 
fiă trecuţi cu vederea, 6că numai aga, cei mai mun- 
citori meșteşugari din Ardealu, Sașii Dér „kultur- 
egylet*-ulă maghiarisăloră din Cluşiu, respective agenţii 
lui, îşi vori da tâtă silinţa a-i ameţi pe meșteşugarii saşi 
şi a le spune verdi și uscate, că pentru furnisări, ei îi 
suntă datori guvernului mulţumită, ér cea mai bună oca- 
siune de a'şi dovedi acâstă malțămită oferii alegerile vii- 
tre pentru dietă, 

Astfelă de incercări ar fi negreșitii, cum dice Zay, 
„ignominiă, ce nu sar şterge«. Ar fi o ignominiă pentru 
»kultur-egylet-“ulu ardelenescii, „dâcă elù ar voi sě es- 
ploaleze calamitatea economică în scopulă de a vâna după 
suflete în interesă naţională şi politică“. Acésta ar în- 
semua negreşitii, „că muncitorii onești şi credincioşi să 
fiă înșelaţi în convingerea lori politică, în onestitatea lori 
naţională, in consciinţa lori“, 

Domnii însă au făcută socotâlă fără cârciumară. 
Noi avemù prea multă încredere în sănătosulă spirită ala 
industriaşiloră noştri, decâtii să ne putemiă teme, că ast- 
felă de momeli ar put6 avé 6reşicare efectă asupra loră. 
Ei prea bine sciu, că participarea loră la furnisări nu 
atirnă nici dela convingerea lora politică, nici dela vo- 
tulă loră, că ei totu așa de bine ca şi industriaşii ma- 
ghiari, au ca ómen“ ce-și plătescă punctuală contribuţiunea, 
dreptulă a pretinde să fiă împărtăşiţi, şi că nu potă să 
atârne de graţia »Kulturegyletului“. 

Intrega afacere caracterisâză din nou moralulă po- 
litică ali guvernului nosiru, care în locă de a lucra pen- 
tru ridicarea moralului poporului, vâră in el demora- 
lisaţia. 


SCIRI TELEGRAFICE. 
(Serv. part. a »Gaz. Trans.«) 


PESTA, 14 Maiu. — Noua dietă pe perio- 
dulă de cinci ani se dice că va fi convocată pe 


soluțiă dela ministernlă de honvegi, ddto 23 Aprilie n.|diua de 26 Septemvre n. 


implată nimică, 
surată, 


Mamă-sa se minună forte de vorbele lui, că elă 
era numai de patru qile deci qise: — Nu gic, dragul mamei, 
să nu te însori, der nu sciu ce fată ar fi potrivită pen- 
tru uni voinici ca tine; tu fă cum te-a trage firea. 


Intro séră l'a ajunsă pe Urmă galbină și mai tare 
dorulă însuratului, deci nesciindă ce së facă, încătrău 
s plece, s'a suitù in vârfulă unui copaciu și de acolo 


' și-a aruncată căciula cea de fi6re s&lbatice într'o parte 


şi a qisă: Incătrău s'a dusi căciula mea, într'acolo 


m'oiu duce să-mi caută mir6să. 


Diminâţa s'a sculat, și-a luată armele şi s'a dusi 
în partea încătrău işi aruncase căciula, şi s'a dusi pănă 
a eşitii afară din pădure, dér nu s'a întâlnită cu nime; 
când era acuma eșită la largă, aude lătrată de câni, 
încâtă răsunau pădurile. Şi merge în partea aceea, adecă 
acolo dă de vânătorii împăratului verde. Prinde vorbă 


Ri 


totă povestescă împreună pănă ajunge la ei impăratul 
verde, care încă era la vânată. Cum ilù vede împăratulă 
îndată gândesce, că trebue së fiă ună vil6ză mare; deci 


| fo îmbie së rămână până de?sră cu ei la vânati. Déră 


Urmă galbină răspunse: — Bucurosă aşi rămân, dér 


vite, eu am plecati să mă insori, — Aşa? gise împă- 


mamă, deră ma ajunsi de dorulă în-|ratulă, atunci fi pe pace, rămâi cu noi, 


veni la curţile mele că şi eu am fete de măritată. 
Și a r&masii Urmă galbină la venată tótă diulița, 


"1887, 


MEHADIA, 14 Maiu. — Regina a plecată 
asâră la Sinaia, 

PESTA, 14 Maiu. — Eri au visitati baza- 
rulă ardeleană 1500 de persâne. Din taxele de 
întrare sa obţinută peste di uni venită de 300 
A. Sau vânduti mărfuri de 4000 fl, s'au fä- 
cută comande pănă la suma de 6000 d. .. 

DOBRIȚINU, 14 Maiu. — Deputatului die- 
tală Andreas György, care sa esprimată în adu- 
narea districtuală bisericâscă, că tinerimea 'aca- 
demică nu stă nicidecum pe ună înalţi nivelă 
de desvoltare spirituală, i-au făcută studenţii „Ka- 
tzenmusik“. Politica a împrăștiată pe demoii- 
stranți. György a plecată séra în capitală. 


> 


Omuli-Proteu. — D-lui de îi ia NE | 

i sa supusă deunădi uni adevăratii fenomenă. Doctorii 
Trenes i-a adusă ună Provençal, cu numele Simion Ai- 
guier, în vârstă de 30 de ani, poreclită Omul- Proţăt. 
Individulă acesta se transformă intr'unii chipă neespligăe 
bilă. Aci își înţepenesce corpulă ca o 'statuă şi burii 
răsună, dâcă o atingi, ca o pâtră; aci aruncă de josițifa 
susă şi de susă în josă masa intestinală sub forma unii 
ghiulele mari câtă ună cantalupă, o asvârle 'nainte, câța 
ce face ca elă să pară peste măsură burtosă, séu o spe 
virle în colivia toracică, ceea ce formâză o eşitură ôi- 
vernâsă pe abdomenulă deprimată şi face pe individă së 
semene cu ună scheletă Aiguier imită pe omulă supusă 
supliciului roții, pe omulă care se spândură, și "şi dă und 
aspectă cadaverică înfiorătoră. Ceea ce e mai de mirată, 
e oprirea circulaţiei sângelui séu în partea stingă, s6u;44 
partea dreptă, printr'o contracţiune musculară. D. de 
Quatrefages, pentru ca së esplice fenomenele acestă, 
dice că Aiguier e îndestrată cu uni sistemil musculaiă 
anormală şi ipertrofică, care s'au desvoltatii prin eserciţii, 
pi * i 


Ceasornicii polițieneseŭ. — In londra sa tăcută 
încercări cu ună ceasornicii construită astfelă, că alë: 
întwinsuiă un mică aparati fotografică,.:ce se dâschide 
printr'ună resortă.  Indată ce se deschide, ese afară ca- 
mera fotografică în miniatură, apoi se închide 6răşi şi 
fotografia e gata. Poliţia secretă din Londra a primită 
cu bocuriă acesti aparati. Uni detectivă (agentă des- 
coperitoră), care vrea së se asigure de portretulă unui 
bănuită, nare decâtă să'și scâtă ceasorniculă ca şi cum 
ar voi să vâdă câte ore suntù, şi îndată 'și procură fo- 
tografia necunoscutului. Ca încercare s'au făcută por- 
tretele mai multoră persóne, care se amestecaseră în 
mulțime cu ocasiunea recenteloră meetinguri socialiste. 
O parte dintre funcționarii poliţienesci din Berlin este 
deja provăduţă cu aparate de buzunar, spre a puté 
fotografia mergândă pe orï-cine, fără së se bage de 
seamă. 


Cununiă. — D-lù Ioan Munteanu, comerciantă în 
Bucuresci, își va serba mâne în 3 Maiu cununia sa cu 
d-şora Elena Furnică din Ploescl, în acestă din urmă 
oraşii, — Felicitările nâstre tinerei părechi. 


pe La numerulă acesta se adauge ună 
suplementă cu Apelulă comitetului ceñń- 
trală electorală din Sibiiu. 


Editorii : acobii Mureşianu. 


Redactorii responsabili Dr. Aurel Muregiann Si 
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că'ndes6ră vei | curţi, să v6qă pe unde póte omulă întra în ele şi — de 


ar fi vre-o primejdiă — pe unde ar puté ọ tuli la sănă- 
tâsa; apoi păşi hotărtti şi apăsată pănă la 'pârta cea mare 


şi totă ce le eşiră în cale, numai elă vâna, că nici im-|care era de ferù, şi bătă cu paloșulă în ea de trei ori, 


păratulă şi nici vânătorii lui nu nimereau, oră câtă își 
încordau arcurile şi puscile. 

Séra la întrebată împăratul, că de unde este? Er 
elù a răspuns, că de aci din pădure. L'a mai întrebată 
imp&ratulă, că ali cui e? Der elù nu a voită să-i spună, 
Au mai povestită ei ce au povestită și apoi a disă îm- 
păratulă: — Acum ia-ţi şi tu ceva din vânatii şi pe 
mâne st vii la mine la amiadi.— Din vânată nu mi-oiu 
lua nimici, că mai aflu eu ceva pănă acasă, dér pe mâne 
la amâqi încă nu mă aștepta, că nu viu. — Nu? --Nu! 

Acum și-a gândită impăratulă: dâcă n'așă sci că 
numai de câteva qile e dusă fata mea dela curie, aşi 
gândi că-i chiar alu ei, că prea semănă la vorbă şi la 
năravi, e dâcosă ca ea. Deci nu i-a mai disă nimici, 
ci sau despărțită, împăratulă cu vânătorii lui s'au dusi 
la curţile lui, ér Urmă galbină la bordeiulă din pădure, 
unde-lă aştepta mumă-sa, 

A doua qi ér îşi luă Urmă galbină armele şi merse 
la vânati, dér în altă parte, nu în aceea unde se întèl- 
nise cu împăratulă. Umblândă elù aşa prin pădure, a 
dată de nisce curți mari, ér înaintea curţiloră era uni 
tău de lapte dulce, Și s'a uitată Urmă galbenă bine la 


Atunci ună glasă din curți a întrebată: Cine bate în 
portă? Der elă n'a r&spunsă nimici. După aceea a mai 
bătută cu paloşulă în portă de trei ori, şi ér lau între 
bata cei din curţi, că cine bate? Der elù éra n'a rës- 
punsii nimică. După ce tăcură cei din curți, a bătută, 
Urmă galbină a treia 6ră cu paloșulă de trei ori în porţi 
şi atunci numai văqă că se deschidă porţile şi ună smeu 
îşi scose capulă së vadă cine bate? Dér Urmă galbină 
îi retezi capulă cu paloşuli și flù aruncă în t&ulă celù 
de lapte dulce, şi 6ră bătu în pórtă de trei orf cu palo- 
şulă,  Audindu smeii cei din curţi bătaia în pârtă, se 
minunară, că ce pote st fiă, că streinulă totă bate în 
pârtă, şi ortaculă loră, care s'a dusi să-i deschidă, “im 
mai vine. Atunci le plesni prin minte, că ce pâte fi 
pricina; deci strigară că de nime nu se temi, numai de 
Urmă galbină, déră nu-i pórtă dâră corbii ochii şi cireje: 
picidrele pe aci! Deci năvăliră toţi asupra porţii, numai 
mamonuliă celă bătrânii rămase în curţi, dér care cum 
scotea capuli pe pârtă, Urmă galbină îndată flù reteza 
şi îlă arunca în t&u, pănă ce i-a omomg, pe tof. 
" (Va: arma). 
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Fiă-care bucată 


Po 


CACICA 


Grand Magazin de mode și confecțiuni pentru dame 
Braşovu (Piaţa mare.) 


Unde a sosită de curândă în mare alegere cele mai nouă materii 
&6-'lătă pentru rochii, fabricate indigene și străine, Crepă şi Cachemiri. 
IK: Mătăgărtă de Lyomi: Merveillieu, faile şi catifele negre precum şi în tote N 
MM. culopile. .Pestavuri pentra conteeţiuni de dame și bărbaţi. Satină de spă- W 
Mf. lată.: Toil, Zephier şi Oxforduri. 
++ II Chifonuri. de Benedictă Schroll, Şirtingii, Julett şi Gradi. Pân- 
(9 gării de bumbaci americane in tâte lăţimile. Pălării de pae şi garniseli 
MA potrivite, adecă: flori, pene, dentele şi ună bogată asortimenta de pănglici 

în celórile cele mai fine şi frumâse. Celd mai nou „Jersey Talii-Trico şi 
AN: Corsete în mare alegere. Cele mai nouă umbreluţe şi umbrele, mănuși de 
A piela. şi de mătase. Asemenea totă telulă de dentele, perdele de Jutte şi 
W/ Tunis, cuverturi pentru paturi şi mese, covâre lungi și dinaintea canapelei 
4) cu prețuri eftine. 
h Mostre se trimitù la cerere gratis şi franco. 


că st liferéză numai din 
marfa cea mai bună şi întocmai 


după mostra al6să. 


A “Poitete pentru mirese, promenadă şi casa se confecţioneză la A 2 
$ Kovâsznai & Keresztesi 


Siegel-lImhof 
în Brünn Ferdinandagasse 61. 


firmă pré bine cunoscută ca reală şi solidă. 


Costumui de vară 


într'o bucată (coupon) de Metri 3:10, séu Ñ 
4 coţi de Viena fie-care bucată. e 
Depositulii fabricei de postavuri 
Cunoscuta soliditate şi însem- 

nata putere de producţiune a fir- 


—— do cu fl. 4:80 din cea mai fină 
ANA veri 


Deciaraţiă. 
este în lungime de Metri 3.10 şi 


in lăţime de 136 centimetri, de a- 


trimită cu rambursă de către 


1 
precum şi Kammgara şi stofe pen- 


tru pardesiuri asemenea pleduri de Ẹ 


vojagiu bucata cu 4 fl. şi 6 fl se W 
ceea suficientă pentr'ună bărbă- 


tescă completů. 
mei de mai susù garantéză pentru 


Postavuri de Brünn | 
—qo cu fl. 7.— din și mai fină 

——Qe cu fl. 10.50 din supra fină 

cum multe firme îngelátóre facù abu- 
suri sub titlu de „Marfă de Brünu,« 
depositulă de mai susù trimite 
11—20 Mostre gratis şi franco. 


aceea, 


De rece numai pănă la Sf. Mihaiu a. c. mai 
porti negoțuli meu, vândă tâte mărfurile pe 7ume- 
tate prețului, multe şi sub acestui prețù. 

y Pentru câtù mai numěrósă clientelă se rógă cu 


| eeeeoceceseeeeeeeecoeaeaee ni F. T. WAGNER. 
- Mersulu irenuriloru 


Valabilă dela | Octomvre st. n. 1886. 
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APELU 


CATRAĂ ALEGETORII 


ROMÂNI! 


e De a a 


Suntă grele timpurile, la care ami ajunsă, |rere pentru n€mulă lori au fostă înlocuiți în 
grele pentru toţi, dar grele mai alesii pentru |diregztoriile publice cu 6meni străini de noi, şi 
Românii din ţările cotânei ungare. pe când fraţii nostri cu sciință de carte pribe- 

Suntă acum douădeci de ani, când în urmalgescă, aici acasă interesele nâstre suntu chiver- 
unui r&sboiu nenorocită împărăția s'a despicatii în |misite fârte adese-ori de nisce Gmeni, cari nică 
două şi o parte din ea sa constituitii ca regatii|cuvenita pregătire nu o au, nici ne înţelegi, nici 
ungarii cu guvernă deosebiti şi deosebiti parla-|ne eunosci, nici ne vorù binele. 
mentă, ni-S'au dati nou& Românilorii cele mai După tâte aceste dările suntă din ană în 
hotărîte asigurări, că nu vomă fi împedecaţi în|ani mai grele, şi din ani în ani tot mai în- 
lucrarea n6stră” culturală, că guvernulii şi dire-|vederat ese la ivelă, că banii, pe cari îi plătimii, 
gătoriile ţării se vorů folosi de puterea ce li-sa|nu se întrebuințâză spre folosul nostru materiali, 
încredințată spre a lesní desvoltarea nóstră na-jcuiturală si morală, nu se cheltuescii, pentru-ca 
țională. ` să ni-se facă lesniri în lucrarea n6stră economică 

S'au şi creati legi în acestă înțelesă. şi culturală, ci mare parte se risipeseii pentru 

Însă nu numai că guvernul și diregătoriile jașidămintele de luxi ale concetăţenilori nostri 
țării nu li-s'aii supusă acestoră legi, nu numai că| maghiari. 
parlamentulă nu a trasă la răspundere pe guver- Nu pâte st fie în ţările corânei ungare Ro- 
nulă , care nesocotia legile, ci încetulă cu înce-|mânii, care nu le scie, nu le vede, nu le siinte tóte 
tulă s'a creatii legi nouă, care stai în contra-|aceste, nu pâte să fie Români cu durere pentru 
dicere atâtii cu făgăduinţele ce ni sai dată, câtùă|némul lui și pentru patria lui, care să nu fi 
și cu legile create dintru începutii pentru asigu-|ajunsă la convingerea, că trebue în interesulă 
rarea n6stră, şi mai alesii în tiu:pulii celoră din |nâmului nostru în deosebi, și în ală patriei nós- 
urmă doispredece ani guvernulii chiară cu apro-|tre în genere să ne unimă cu toţii şi să ne pu- 
barea parlamentului a lucrati fără de pregetare, |nemiă în înţelegere cu ceilalți concetăţeni nemul- 
ca să-i scóță pe Românii din vicța publică alţumiţi ai noștri, pentru-ca, întrând împreună în 
regatului ungari, să-i anihileze, sč înnăbuşâscă |lupta electorală ce în curând se va porni, se 
ori-şi-ce mişcare liberă în mijloculu lori. trimitemă în parlaâmentă 6meni luminaţi și ini- 

Limba românescă e persecutată cu neîndu-|moși, care-i ceră guvernului socotelă pentru réua 
rare pretutindenea în vilța comună, și puţinii|chivernisire a intereselorii țării și stăruie pentru 
Români, cari mai sfintă suferiți în diregătorii [îndreptarea releloră, de care suferimi. 
publice, sânti tratați ca nisce trădători față cu Representanții partidului națională români, 
țera, dâcă nu vorù să între în vederile guver-|întruniţi în conferența convocată de comitetul 
nului și sč facă servicii contra nemului lori. partidului aici la Sibiiu, după discuţiunile ur- 

Atâtu în virtutea usului de mai nainte, câtă|mate în dilele de 7, 8 și 9 Maiu st. n. a. c., 
şi a legiloră votate de parlamentă și sancționate|au ajunsi cu tâte aceste la convingerea, că in- 
de Cor6nă, pe o mare întindere din ţeră diregă-|teresele ţării şi ale Româniloră în deosebi certă, 
toriile administrative şi judecătoriile s'au folositi: |ca alegătorii români să-și impună cea mai hotă- 
şi sântu și astădi datâre a se folosi față cu Ro-jrîtă reservă față cu luptele electorale, de care 
mânii de limba românâscă. este agitată țera. 

Încetul cu încetulă însă li-s'a impusii atâtů Câtu în deosebi pentru Românii din Ardélù, 
judecătoriloră , câtă şi diregătoriloră administra-|prin decretarea fără de concursulă loră a unirii 
tivi să se folosâscă şi față cu Românii de limbaj Ardealului cu Ungaria, prin modulă, în care s'a 
maghiară, și după douădeci de ani ami ajunsăjrealisatii acestă unire, și prin excepționala lege 
atâtă de departe, încât de cele mai multe-ori|electorală, creată anume spre a-'i exclude pe ei 
Românuli nu mai pâte sč se înțelegă cu cei-cejdin viéța publică, li sa luati chiară şi putinţa 
au s&-'l judece în numele Majestății Sale și limba | de a-'și trimite representanții în dieta Ungariei. 
maghiară e întrodusă pănă chiară și la primă- ră câtă pentru Românii din statulu un- 
riile satelor românesci, încâtă primaruli și con-|gară în genere, e o cestiune de prudență pa- 
silierii comunali nu poti s5 înţelegă cuprinsulă |triotică, ca ei să nu între în o luptă, prin care 
acteloră din archiva comunală. să se expună la ruina morală şi materială, fără 

Totă în virtutea legii la aşedămintele de în-|ca së pâtă spera vre-o îndreptare. 
v&țământă întreţinute din visteria comună în ți- Dreptulă de alegătoră, celi mai frumosă 
nuturi cu poporaţiune românescă, Românii au s5|dintre tóte drepturile cetățenesci, este uni drepti 
primscă înstrucțiunea în limba lorii maternă. |câștigati cu prețul jertfei de sânge și de avere, 
In locă de a se fi respectati însă legea acâsta, [pe care o aduce fiesce-care cetățeni pentru sus- 
Ya impusă studiului obligată alu limbei maghiare | ţinerea patriei comune. 
pănă chiar şi în şeâlele sătesci ale Românilorii, Acela, căruia %-se cuvine acestă drepti, 
încâtă şedlele, întreținute de creștinii români, au|pâte să se folosescă de elù așa, cum vré, cum 
fostii prefăcute în nisce aședăminte pentru res-|îli povăţuiescă sentimentele și convingerile lui. 
pândirea limbei maghiare, şi copiii români, căs- Noi Românii din țările cor6nei ungare însă, 
nindu-se cu o limbă, care nu pâte să între nicildâcă ne folosimi de acestă drepti după cum ne 
în capul, nici în inima loră, își mistuesci tim-lpovățuiescă propriile nâstre sentimente și pro- 
pulii lăsatii de Dumnedeu, ca să înveţe și ei ceva. lpriile n6stre convingeri, atât din partea guver- 

Totă în virtutea legii bisericele românesci | nului, câtă și din partea unei însemnate părţi din 
amândouă au o posițiune tare și bine definită|concetăţenii noştri suntemi tratați ca nisce tră- 
față cu guvernuli și față cu diregătoriile țării. | dători şi persecutați cu neîndurare în interesele 
Cu tâte aceste guvernului vré sě se folosescă de| nâstre morale şi materiale. 
organismulă nostru bisericescă pentru realisarea Chiar la recunscerea dreptului, la compu- 
scopuriloră politice ce urmăresce, sě tracteze pe|nerea, listelorii de alegători, aceia dintre noi, cari 
căpeteniile nâstre bisericesci ca pe nisce agenți (suntă sciuţi ca Gmeni cu independență de carac- 
ai săi, și archiereii nostri, protopopii nostri, preoții |terù, au să susție o luptă grea cu autorităţile 
nostri, învățătorii nostri au pretutindenea în lu-| publice, pentru-ca să-și afirme dreptul, pe când 
crarea lori culturală së se lupte cu puterea pu- aceia, cari parti accesibili pentru influința guver- 
blică pentru susținerea drepturilori bisericii, în-| nului, sunt puși în liste chiar şi decă dreptulă 
câtă partea cea mare din puterile nâstre se con: jlorii ar fi discutabilu. 
sumă în acestă luptă de apărare. Dâcă cu tâte aceste listele de alegători cu- 

Pentru-ca să p6tă urma acestă lucrare, con- prindă uni însemnati numării de 6meni inde- 
trară tăgăduințelori ce ni-sau dată, guvernulă pendenți, guvernulii constitue prin împărţirea 
avea trebuință de 6meni gata de a-l servi aşa. |cercurilor electorale colegiile de alegători astfel, 
Astfelă încetulu cu încetuli Românii mai cu du-lca ele să nu pâtă resista față cu presiunea pu- 
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terii publice, ca glasulŭ Românului să fie înă- 
buşit. 


Scimiă, în sffrşitü, după esperiențele făcute: 


în timpulă celoră din urmă dou&-deci de ani, ce 
va să dică actul alegerii elui însuşi. 
Funcţionarii publici, aleşi și numiți anume 


în vederea alegeriloră, persecută fără de prege- 


tare pe aceia, despre cari presupunii, că ar put 
să-i facă guvernului greutăţi la alegerile viitâre, 
şi se folosescii de tâtă puterea lori, ca prin a- 
menințări şi promisiuni să înduplece pe 6menii 
mai slabi de ângeri a-i face guvernului serviţii 
de agenţi electorali. Și cu câtă campania elec- 
torală se apropie, cu atâtii acestă lucrare pentru 
violentarea consciințeloră devine mai intensivă. 

In ajunulă alegeriloră fiesce-care dintre noi 
trebue să simță, că dreptul de alegătoru, acestă 
mare şi frumosi drepti, în péra acesta şi sub 
actualului guverni, este o nenorocire pentru Ro- 
mânulă, care îlă are, și să pismuescă pe cei ce 
suntă scutiți de elù. 

Căci grea e posițiunea Românului, care stă 
seristi în listele electorale. O întrâgă legiune de 
agenţi electorali năvălesce asupra lui, ca să-lă cum- 
pere cu bani, să-l amețâscă cu băuturi, să-i si- 
lu€scă consciința cu amenințări și presiuni, să-i 
stârcă votulă, şi nu e nimeni, care să-lă apere, 
încâtă în cele din urmă nu-i rămâne decâtu al- 
ternativa: ca oră să pângărâscă celă mai frumosă 
dintre drepturile sale, punându-lă în vândare ori 
lăsândă sč i se smulgă cu puterea, oră săli plă- 
tescă fOrte scumpi, dâcă face de elù întrebuin- 
ţarea cea bună. 

Așa ori aşa scumpă e plătită dreptulă acesta, 
scumpi pentru acela, care prin pângărirea lui 
se expune la batjocura frațilori săi, scumpă pen- 
tru acela, care, folosindu-se în t6tă consecința de 
eli, este persecutată ani de qile de-a rîndulă, 
dér scumpă e plătit mai alesi pentru ţera, care 
după fiesce-care campanie electorală rămâne de- 
moralisată, învrăjbită și greu atinsă în starea ei 
materială. 

Nu dér’ din pornire duşmănescă, ci din spi- 
ritii de ordine şi din iubire cătră ţera şi cătră 
n6mulii lori, delegații trimiși de alegătorii ro- 
mâni la conferența electorală a partidului naţio- 
nală română au ajunsă la convingerea, că Ro- 
mânii nu trebue să între și ei în o luptă atâti 
de urîciósă şi atâtă de tristă în consecuenţele ei, 


cum este lupta electorală pentru dieta ungară, ` 


mai alesi acum, când alegerile se faci pentru 
unŭ periodă de cinci ani. 

Dér’ tocmai pentru-că nu din pornire duş- 
mănescă și-a alesi acâstă atitudine reservată, acolo 
unde alegătorii români poti să-și dee votulă în 
tótă libertatea, fâră-ca să între în luptă cu vre- 
unŭ alti partidă și fără-ca să se expună la per- 
secuțiuni excepţionale, partidulă naționali va putâ 
să-și pună candidaţii și së câră votulă alegăto- 
riloră români. 

Povăţuită de aceste sentimente, conferenţa 
partidului a primită în unanimitate următórea 
resoluţiune : 

1. A susținea și mai departe programa a- 
doptată la 1881 şi respective 1884, cu unt micu 
adausă la punctului 7, în care se qice că — 
„Partida naţională va lupta contra tuturoră ten- 
denţeloră de maghiarisare, manifestate din par- 
tea organeloră statului,“ aci adăugând: „stu fie 
din ori-care altă parte;“ acestă adausui referin- 
du-se mai vîrtosii la noua apariţiune, la forţările 
de maghiarisare prin reuniuni maghiare. 

2. A susține politica de resistență pasivă în 
modă absolută pentru Românii din Transilvania. 

3. Cu privință la Românii din părțile un- 
guresci-bănăţene conferenţa enunţă și pentru acele 
părți abstinenţa dela alegeri şi chiară dela mişcă- 
rile electorale pentru dietă, autorisândă comite- 
tului cântralu, ca dintre acele puţine cercuri 
electorale din părţile ungurene şi bănățene, în 
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cari interesele programei şi respective ale parti- 
dei n6stre ceri admiterea de candidaturi şi ale- 
geri de partida nâstră, la iniţiativa acelora, în 
înţelegere cu comitetulă contrală, se pâtă face 
excepțiune. 

4.  Acâstă atitudine recomandată de confe- 
rență poporului română şi cu motivele ei exactă 
şi specială expuse şi explicate printr'unů me- 
moriu în numele acestei conferențe prin mijlo- 
cirea unei deputaţiuni së se aducă la préînalta j 
cunoscinţă a Cor6nei, în scopului de a fi apre- 
țiată cum merită ea, dér nu cum o denunţă 
contrarii. 

Acesta e voința liberii exprimată a alegăto- 
rilorii români din Transilvania, Ungaria și Banati. 

Resoluţiunea acesta e o reservă sărbătorescă 
contra legilor create fără de Români asupra in- 
tereselorii românesci, contra modului, în care 
actualulă guvernii execută legile, contra abusu- 
rilori ce se facă şi se tolereză la alegeri și con- 
tra modului, în care parlamentul ungarii își 
exercită dreptul de controlă față cu puterea 
executivă, e însă mai pre susă de t6te exprimarea 
sentimentelor unui elementi de ordine, care nu 
vré să între în o luptă purtată cu cele mai 
condamnabile arme. 

Comitetulă însărcinată cu executarea hotă- 
rîriloră conferenţei face deci apelă la iubirea de 
ordine, la rîvna patriotică şi la sentimentul de 
moralitate ali alegătorilorii români şi-'i invită cu 
frățescă stăruință să se unâscă cu toții spre a 


Sibiiu, în 14 Maiu st. n. 1887. 


Pentru comitetulă centrali electorali alu partidului naţională română 


Georgiu Baritiu, 


preşedinte, 


respinge ori-și-ce presiune, ori-şi-ce tentativă de 
a le silui conseciința şi së nu-și dee votulă de 
câtă atunci și acolo, cândii și unde poti săli 
exprime în tótă libertatea. 

Se vorii face atâtă din partea autoritățiloră 
publice, câtu şi din partea agenţilorii electorală 
ai partideloră oposiționale fel de teli de încer- 
cări spre a sili pe alegătorii români să ia parte 
la campania electorală. S'a iviti în trecuti chiarŭ 
plângerea, că 6meni pacinici au fostă duşi chiari 
între baionete la urna electorală. Comitetul 
învită deci pe toți Românii cu inima curată să 
priveghieze și să aducă la cunoscința lui, cine, 
unde şi în ce felu a siluită ori sa încercată 
së siluâscă consciințele aleg&torilorii români, pen- 
tru-ca, adunând dosarulă nelegiuirilori comise 
în actuala campaniă electorală,  Comitetuli în 
memorandulu ce este însărcinată a-i presenta 
Majestății Sale părintescului nostru Monarchti să 
pâtă dovedi cu acte, că sub actualul guvernă 
Românului nu îi-se lasă nici chiară dreptului de 
a se folosi numai atunci, cândă vrea, și numai 
aşa, cum vré elă, de dreptulă lui. 

Hotărtrile conferenţei suntă clare, respicate. 

Aderenţii partidului naţională români au 
să-'și dea votulii numai pentru candidații desig- 
nați în înţelegere cu comitetuli centrală electo- 
rală alu pertidului; n'au însă s spriginescă cu 
voturile lori pre vre-ună altu partidă oposițio- 
nală şi cu atâtù mai puţini pe partidulă guver- 
namentală. $i dedre-ce sa întâmplati, că ale- 
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gătorii români au fostii îngelați de candidaţi, 
cari li s'au presentată cu programă naţională 
românii și cari în adevără representau fie pe 
partidulă guvernamentală, fie vre-ună altă par- 
tidi, din oposiţiune, aderenţii partidului națională 
români suntů învitaţi a nu sprigini decâti pe 
candidaţii, pe cari îi va recomanda subscrisulii 
Comiteti centrali electorală, remânândii în re- 
servă față cu ori-şi-cari alți candidaţi, chiar și 
decă ei pari pretinde aderenți ai programului 
naționali români. Adevăraţii aderenţi ai acestui 
programă, aceia, cari vorii să fie spriginiți de 
partidă și să flù represente în dietă, își vori pune 
candidatura, în virtutea hotăririi luate de con- 
ferență, numai cu scirea şi autorisarea Comitetu- 
lui centrală ală partidului. 

Suntă grele timpurile, la cari ami ajunsă, 
dér partidulă naţionali români nu îi chiamă la 
luptă pe Români, ci mai vârtosă îi îndemnă së- 
'Şi păstreze puterile: să-și dea fiesce-care votulă 
cândù pâte să-lă esprime în tótă libertatea şi 
după-cum îlă povăţuiescă propriele lui convin- 
geri, și fiesce-care, dâcă voiesce să nu fie hulitii 
de frații lui, să apere ondrea numelui româ- 
nescii, respingândi cu indignaţiune pe aceia, cari 
voră să-i cumpere votulă ori să i-lă stârcă cu 
puterea ; bărbată și omă cu virtute sč fie totu 
Românulă cu drepti de alegătoră, pentru ca atât 
adversarii, câtă și bine-voitorii noştri sě simţă, 
că nu suntemi numai statornici, ci tot-odată şi 
tari în voința nóstră. 


Ioan Slavici, 


secretari, 


